$.5P. 


Mgr MIECZYSŁAW 


FARKAS 


NAJDROŻSZY MĄŻ, NAJLEPSZY PRZYJACIEŁ 


PORUCZNIK A.K., CZŁONEK ZBoWiD 
urodz. 8. IX. 1913 r. 


po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, odszedł na zawsze 


dnia 11 kwietnia 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 15 bm. o godzinie 11.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku 
i żałobie: 


ŻONA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 15 bm. o godzinie 9.00 w kościele paraf. Matki Boskiej 


z Lourdes przy ul. Misjonarskiej. 


WOJEWÓDZKA USŁUGOWA 
SPOLDZIELNIA PRACY »GROMADAc 
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